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J a ee A ele ae ee 
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H, D. of Narragansett Bay 5 ht 
H. D. of New Bedford 19 
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ae 2 
a 662 
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ae | as + +} ee torr 
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Fort Dix, NewJe | 1258 1328 
H, D. of Delaware ee BAS ee 118 mee 
2949 177 
0 ee SS Oe eS ee eS es a ee 
ft ig, 5 <a eo ae eee 
Camp Kilmer, N. J. 24,078 1375 ie 375 230 
Madison Barracks, N. Y,. 599 43 57 100 iD 
Mitchel Field, N. Y. ae 50 118 168 150 
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tation 


Fort a 
Fort Ontario 


Plattsburg Barracks, N. 
_Raritan Arsenal, N. 3 


' Rome Air En? N, 


_ Fort Tilden, T ia 
Tiiton General Hospital 
“Fort: Totten, N. Y. 
~ Camp ata ¥. : 

Fort Wadsworth, ™. Y. 
- West Point Regular Arm 
West Point Cadets 


“Ah, Po-Hitt Mil, Res,, Va... 
Fort Belvoir, Va, 
Bolling Field, D.C. 
Carlisle Barracks, Pa. 


Fort gee a ae. lid, 


Holabird Q.hM. Depot | 


Indiantown Gap, Pa 
Langley Field, Va. 
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Normal Beds Available 
Service Command : 
and Perm. Temp. 
Station Strength Bldgs. Bldgs. si 


THIRD SERVICE COMMAND: 


Total 
Occupied 


1942 |3 
Total Week 
Vacant {Ending 


__New Cumberland, Pa. 
Olmsted Field, Pa,.. - 
Pickett, .Vae. ibs 
Richmond, Va.,A. A. B. 


_ FOURTH SERVICES COMMAND: . 


- Augusta Arsenal, Ga, 

Fort Barrancas, Fla, 

Fort Benning, Ga, ba 
Camp Blanding, Fla, 

Fort Brage, N.C. 
Brockley Field, Ala, 
Camp Butner, N.C. 


Cochran Field, Ga. 


Columbus A.F.5., Miss, - 
Craig Field, Ala, 


ER a Sa 


Dale Mabry Field, Fla, 4027 

_ Daniel Field, Ga, ie 
Camp Davis, N. C. = ae 
Eglin Field, Fla. ee eee Sh a a 
Canp Forrest, Tenn. 488 


Gadsden, Ala ; Report ndt received 
Goldsboro, N.C a Se a 26 26 18 


| Camp Gordon, Ga, eet A Sail ee ee =) eee eee NE cis 
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Total Neek 
Vacant Ending 
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Svervice Command 


and 
Stations Strength 


Total 
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see a ee ae ak ee: sa 
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Jackson A. B., itiss. 
Fort Jackson, 5. C. 
Keesler Field, Miss. 
Key Field, Miss. 
Key West Barracks 


Lawson General Hospital 1900 
Fort McClellan, Ala. re 800 me 
Fort McPherson, G 2 a oe a ee ae a ee 
CSR CREEP 


Waxwell Field 

Mit ami sented Flas 
ae ee CC a: 
“Morris Ficld, N — ae Re St a RS SF SS 
Morrison Field aeN Se << Oe 150 i ee as SS ae 

“Fort lioultrie, 5. C. > — << = ae ae ee i 
Napier Field, ila. | 61 pa 
Fort Oglethorpe, Ga. 5848 381 

F.C.S. Orlando, Fla. "eo 147 

Camo Rucker, Ala.. | i 1045 1045 768 

Fort Screven, Ga. 67 

Shaw Field, S. Ce SS cee ee ae eo ee 

(Ome ete ee ee ie eet 290 I 
bese Seon — ee ee 
[stark General Mespital [ago 897 _- 

Seaside 603 Se Oe cee 
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Service Command seating 
and Perm. Temp. 
Station Strength Bldgs Bldgs 
FOURTH SERVICE COMMAND: (Con. satin laa 
120 


Camp Sutton, N.C. — a> ae Sees cee 
Camp Toombs, Ga. a * 446 o) oo 
Turner Field, Ga. 
Tuskegee ACAFS, Ala. 
Tyndall Field, Fla.. 


Camp Wheeler 
Carolina Maneuver Area _ 
3rd_Evac, Hospital 

6th Evac. Hospital 
29th Inf. Div. - 


FIFTH SERVICE GOMAND: 


|Camp Atterbury, Ind 
Baer Field, Ine. 


Fort Benj. Harrison, Ind. _ 
Billings General Hospital 
Bowman Field, Ky. 

Darnall General Hospital 
Erie Proving Ground, Ohio 
Fort Heyes, Ohio 


(@) (e) 
Lockbourne AAB, Ohio 


Fort Thomas, Ky. 
Wright-Patterson Fields 


SIXTH SERVICE COMMAND: 


Fort Brady, Mich, 2 eet 2 ee a a Ae 
ee est ale ee ne: TR 6: + 08 : Se Se 5 SNE ae E 


Saeeeee 6 OIF MEATY: 


3 Normal Beds: Available 
Servite Command 


a 1942 
and | Perme. Temp .~ + “tora. & tocar Week 
tatior Strength Bldgs. Bldgs. Total Occupied Vacant Ending 
SIXTH SERVICE COMMAND: (Con. eet 
Fort Custer, .Mich. 750 — = a 
Camp Grant, Ti, : ee aL ak Gan Gad nk oe Gs oa 
|Gamp McCoy, Wisc. 24. i Se 24 
= Set A SS ee 
| 216 5 = Se Se ee 
17LL0 96 639 115 
1942 oe ee 181 65 ee 
Fort Sheridan, 11. . a 184 298 211 120 
Springfield, I, ee ee received ————— : 
Fort W E 3 = -— = = =.= a | 
Camp Willians, Wisc. ae: 
SEVENTH SERVICE COMMAND: a — 8549 _ 
Camp Garson, Colo. 92 — 
Fort Crook, Nebr... _ oe 34 
Colorado Springs, Colo : 17 - eee 
Camp Crowder, Mo. 23985 +. 3 ee 
Fort Des Moines, Iowa =SSs -esiacaaa aN = 
ff ff ea y Woh A Co 956 O Ee 
2071 
‘Fort F. E. Warren, Wyo. = eS Saw ae 516 eae 
Jefferson Barracks, Mo. ae 
| Fort Leavenworth, Kans — <a Se ees Ge Ge ae ee Sie ee er 
Fort Leonard Wood, Mo 9 Se: Se SES ee SR ae ee ee ee 
ee eee 
Fort Logan, Colo, Ol = =e 6 99 a + es SS 
‘Lowry Field, Colo. . sie} 8 8 = ae ae ee ae 
Fort Meade, S. D, oe ee ee et aes ES SSS SS ee eS Se 
| Fort Morgan, Colo. 239 ea Seite Se as ie 2 42 
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} 
| 


_..._ Normal Beds Available 


Service Command 
and Total 
Station chiens trer a By ldgse __ Occupied 
SEVENTH SERVICE CORMMAND: (Con. 
Fort Omaha, Nebr. te 
O'Reilly General fiospital 
Penn Valley Park, Mo. 
Fort Riley, Kans. 
Fort Robinson, Nebr. 


Fort Snelling, Minn. 


on 


RIGHTH SERVICE COMMAND: — 
Alamogordo, Ne Me 
Albuquerque A.B, N. Me 

ADTS, Albuquerque, N. M. 
Arledge Field, Tex, 


Army & Navy General Hospital 


ao ae i, ae ce oe ees mae See eee meee: meee mene 
Report not received. | see ee — 
Ballinger, Tex. 20 O 20 0 20 
2A95L, 


Camp Barkeley, Tex. 0 1.200 757 

Barksdale Field, La. ae ied 
Fort Bliss. Tex. _ 1003 1003 22 
Blythevilie, Ark Se Cae Se Se ee 


See” emt Same Sais. ame 2 tin: See's <em> lees ee ee 
Camp Chaffee, Ark. 


0 60 
——_-| =o 
Se a ad 
Chickasha, Okla poe. ee: Sa * See 


= 2 
Camp Claiborne, La. ee ee | 


Lafayette, La. 


Fort Clark, Tex. bs GD 
Clovis, N. M. geile Bille we eile. 
ort Crockett, Tex, 2374. 150 
Cuero, Tex, 290 0 


Fort D. A, Russe 


Tex, | i ile lke Sa aes Re 
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Service Command 


and | Perm. Temp. Total 
Station Strength Bldgs. Bldgs. Total Occupied 
|SIGHTH SERVICE COMMAND: San aes eae ae eae ees eamee eS eee 
Duncan Field, Tex. ee ae 


Eliington Field, Tex 
Ok 


Enid Lat 
Foster Field, Tex, 


Goodfellow Field, Tex, 
Camp Gruber, Okla, 
Harding Field, La 
Harlingen, Tex. 


Hicks Field, Tex, 


LaGarde General Hospital 
Lake Charle Sie, ha = YS 
Camp Livingston, La. 1326 
Love Field, Tex. 
E tee Se SS SS ee 
Iubbock, Tex, 151 
Fort McIntosh, Tex. 46 
= ees SS SS a SS ae 
== a a eo 
Se RS SS eS ae eee 
: 128 Rae ae ee ae ee ae ee ee ee 
eS ES es a oe coe ee, ee a ee ae ee ee ee ee 
Pine Bluff, Ark. ae aS a ee ee ee ee ee eee ee ee ee eee 
Camp Polk, La ee ee: eS eS ee RO a SN YS ae a 
(Randolph Field, Tex et i RR ERB Ma: ATE ates Re Ali. cll Cate 
Fort Reno, Okla. | 390 pn Be foe ney 12 —————S 
Fort Ringgold, Tex 483 30 Bs ik 30 
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Normal Beds Availab == 
Service Command 1942 
and Perm. Temp. Total Total Total Week 


aaeaneee Strength Bldgs, | Bldgs. Occupied Vacant Ending 


Fort Sil}; Okla, - 
ppard Ficld, Tex. 


Rogers Fic eld, Ola. | PEER ee 


lamp Wolters, Tex. ae aie “ee a 
OulSsiana Maneuver Area 
poe Covny fiv,° °° ae. 6 Coe is 


rd Evac, Hosp 
56th Evac. Hosp. 


Barnes noes _Hosp. 


Benicia Arsenal 


Report not received 
Davis—Monthan Field, Ariz. 118 
BR VT 2 mann inte 5.2 en: Slane 5 Sa 92. 


oe 


eet ee: te eee es ee A NN A at hy en ene 
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Service Command 
and 
Station 


: 
Fort Geo. Wright, Wash 

Gowen Field, Idaho 

ieamp Hasn, Calif. 


H. D, of Columbia, Ore, 


Hamilton Field, Calif. 
Hammer: Field, Calif 


H. D. of San Francisco 


a A 


Hemet, Calif. 
Hill Field,, Utah 
Hoff Gen, Hosp. 
‘Fort Huachuca, Ariz 
King Cit Calif 
Las Vegas, Nev sbi | 
Fort Lawton, Wa = ae 
Lemoore, Calif a SS See 


Letterman Gen, Hosp, 
Ft, Lewis & 


Long Beach, Calif 


Luke Field, Ariz, Leryn 
Fort MacArthur, Calif 

McChord Field, Wash 
McClellan Field, Calif 


oe 


Me. 
Mather Field, Calif 
Merced, Calif. 
Minter Field, Calif 
Ontario, Calif 


Service Command 


and Temp. 
Station | Strength Bldgs. Blane Total 
NinTH SeRVECE COMMAND: (Gon.) | _[ __{ _____}___ 
= See See 
Paine Field, Wash ax ae ee ae 
=e Se SRR ee ee ee 
ua fF} 
—2552__} _60_{_—_o__ 
262 a ae a a ae 
eo = = oe ee a 
oan San tuie Obisno. Cr - = See eee eee TS ey ae 
a ae |, eS 
Santa Waria, dalif. [gag fo fg 8 
ee ee 0 
4182 ae Wl 
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Soe aes Sew 
Total United States ees eee 106561 
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1942 
Perm. Temp. | Total Total Total Week 
General Hospitals Strength Bldgs, Bldgs okie Occupied Vacant | eee 
Included in Fi ice {Command 


Army & Navy Report ngt received [SSl=:S= 


Barnes 


Billings 
Darnall 


Fitzsimons a3 | 
Hoff 


‘La Guarde 
Lawson. 
Letterman 
Lovell 
O'Reill . 
) Stark 1315 
Tilton 
Walter Reed 
Wm. Beaumont 
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